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3Ï"j Une ilèelie lu mi neuse est située à une distance de 0,75 m d’un miroir 
——' concave M., de distance focale f a = 0,30 m. Après réflexion, les rayons 
lumineux rencontrent un second miroir concave M 2 de distance focale 
f, r-. 0,50 ni et dont l’axe principal coïncide avec celui de M r La dis¬ 
tance entre les deux miroirs est de 2,00 m. Calculer l’emplacement et 
la hauteur de l’image finale. La flèche lumineuse mesure 3 cm. 
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